
品 番 

DS - FK 1200 

電 源 

交ミ亢] 00 V 已 0/ 己 OHz 

消費電力 （を 1) 

20 で： ]] 已〇 W / ] 090 W 

] 0 で： ] 240 W / 1170 W 

加 湿 量 

(室温2 crc 、 湿度3 0 〇/〇 ) 

温風 r 強」+加湿「連続」 

温風「弱」+加湿「連続」 

加湿「連続」 

曰]日 mL / h /48 日 mL/h 

22 日 mL / h /21 日 mL/h 

360 mL / h /3 日日 mL/h 

加湿運転時の消費電力 （ま吕） 

1130 W / 1065 W 

580 W / 530 W 

665 W / 630 W 

7イナスイオン 量 

約] 0,000 個/ cm 3 

タンク 容量 

約 2.7 L 

コー ド 長さ 

1 .8 m 

製 品 ブ 法 

高さ 460 mm X 幅 460 mm x 奥行き 200 mm 

製品 質量 

日.吕 kg 


(を 1) 電源スイッチび r 切」のときの消費電力は、約□.已 W です。 

(を 2) 水分を含んだ加湿フィルターに温風を当てて加湿する方式のため、加湿運転でち約700 W の電力を消費して 
います。 

♦マイナスイオン発生方法：放電式 
参マイナスイオン量について 

•当社試験室（約6畳)、室温20で、相対湿度60 %、温風 r 強」運転で、マイナスイオン運転時における、 

吹出口か日吹出方向に] m での測定値です。（計測器：アンデス電気（株）製空気イオンカウンター: ITC -201 A ) 
•マイナスイオン量は使用環境(室温、湿度、空気の巧れなど)により異なります。 

-マイナスイオン量は使い始めてから数日後の数値です。 


■暖房の目安 ■加湿の目ま 


断熱材の厚み 

コンクリート住宅 

木造住宅 

なし 

約4.已畳口.1 nf ) まで 

約3畳（已 .□ nf ) まで 

50 mm 

約8畳 （13.2 nf ) まで 

約6畳 （8.8 m 2 ) まで 


運転 

プレ八ブ洋室 

木造和室 

温風「強」+加湿「連続」 

〜 ]] 畳 

〜7畳 

加湿単独 

〜8畳 

〜曰畳 


愛情点検 

長年ご使用の電気フアンヒーターの点検を！ 

の 


このよラな 
症状はあり 
ませんか 

参電源スイッチを入れても運転しないことびある。 
•電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。 
•電源プラグや電源コードび異常に熱い。 

参運転中に異常な音や振動びする。 

参本体び異常に熱かったり、こげくさい臭いびする。 
•その他の異常びある。 

► 

このよラな症状の時は、 

巧 障 や事故防止のため、 
電源 スイッチを切り、コ 
ンセントか 6電源 プラ 
グを抜いて、必ず販売 
店に点検をご依頼くだ 
さい。 


便利メモ 

おぼえのため 
記入されると 
便利です 

お買い上げ曰 


年 

月 

曰 

品番 

販売店名 

巧 （ 

) 



DS - FK 1200 


松下電器度業株式会社トワレ-ヒーティングビジネスユニット 

〒己 39-1] 88奈良県大和郡山市筒井田 T 8 □□番地 

DS 940 A-X 46 P 2 

◎ 200目 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. ( 松下電器産業株式会社） Al! Rights Reserved. S070 日- 2116 



National 

取扱説明書 

家庭用 I 電気フアンヒーター 

關 DS-FK1200 



保証書別添付 


このたびは、電気ファンヒーターをお買い上げいただき、まことにありびとラございました。 

•この取扱説明書をよくお読みのラえ、正しくお使いください。 特に r 安全上のごミま意」 （4 〜巨ぺージ）はご使用 
前に必ずお読みいたださ、ま全にお使いください。 

-お読みになったあとは保証書と一緒に大切に保管し、必要なとさにお読みください。 

-保証書は r お買い上げ曰•販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。 







































































お部屋を快適に保つために ! 


お部屋をあたためて 
しつとりさせたいとさ 

参温風運転と加湿重転を同時に使います。 



iiltl 


お部屋をあたためたいとき吟12ページ 

•温風運転を使います。 


百咕 


お部屋が乾燥しているとき嗦13ページ 

•加湿運転を使います。 



おやすみやお目覚めを 
快適にしたいとき 


嗦14ページ 


•おやすみ時にセツトすると、 

「切タイマー」で、あたたかいラちにおやすみ、 

「入タイマー」で、あたたかくなつてからお目覚めびでさます。 


メガアクティブイオンを設定したいとき吟1日ページ 

•温風運転、加湿重転、入-切タイマー予約のいずれにわ設定でさます。 



吸気フィルターで捕まえて活動を抑制 


吸気フィルター (に式 8ページ）で捕集した';ちれを下記の3つの作用でミ舌動を抑制します。 


乂 •ス-パ- 
^ アレル八スタ- 


ク緑茶カテキ：:/ 


(お茶か5おった天然成分） 

©心 ◎獻@ 

ダ ニ のふんや!^^^^花粉カビ菌 


© 

ウイルス 

イヌのフケ ル麦粉 


の活動を抑制します 

などの活動を抑制します 


•スーバーアレル/(スターフィルターは「カテキン」 

* 当社加湿機（品番 FE - KLA 07) 搭載のスーパーアレルバ 


綿のにお加巧ることびありますが無害です。 

スターフィルターと同じ成分を添着しています。 


試験機関：（財）北里環境科学センター 

試謗機関：大阪市な工業研究所 


試験ち法：ウイルスの抑制率を 

試謗方法：酵素免疫測定法によ0確認 


プラーク 法によ0確認 


くタパ’ィす除菌) 

◎爲 

カビの胞子 細菌 

の繁殖を抑制します 


試験機関：（財)日本食品分析センター 
試験ち法：標準塞天培地を用いた塞天 
平板培養法により確認 
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メガアクティブイオン 



•独自の発生部構造で電極間にを量のイオンを 
発生。このイオンび空気中に飛び出して、 
ダニのふん-花粉などや、ウイルスの活動や、 
浮遊菌-カビ菌の繁殖を抑制します。 

(メガアクティブイオン) / T "。 三^ 

ぐ 発生電極） 


ダニのふん-巧粉など 
•試験機関：大阪市な工業研究所 
•試験ちま：低減を酵素免疫測定まで測定 

ウイルス 

•試験機関：（財)曰本食品分析センター 
•試験方法：試験ボックス内のウイルス量の変化を CPE 法 
で測定 

浮遊菌•カビ菌 

•試験機関：（財)曰本食品分析センター 
•試験方法：目畳相当の試顧室でガアクティブイオンを放 
出し、浮遊カビ菌の変化をエアーサンプラー 
に捕集し、測定 


長持ちの秘けつは 
こまめなお手入れです 

•タンクに水を入れてお使いになるときは、 
定期的なお手入れび必要です。お手入れ 
ランプび点巧したら、本体内部のお手入 
れをしましよラ。 



皆1目〜19ページ 


ら< じ 


♦安全上のご注意 . 4 

♦使用上のお願い . 7 

♦知っておいていたださたいこと . 7 

♦各部の名前 . 8 

♦準備 . 10 

•タンクに給水する . 10 

•給水ランプび点滅したときは . 11 

•本体の設置場所 . 11 

♦使いかた . 12 

•お部屋を暖めたいとき . 12 

■お部屋をしっとりさせたいとき . 13 

•お部屋を暖めなびらしっとりさせたいとさ…13 

•切タイマー予約したいとき . 14 

■入タイマー予約したいとき . 14 

■メガアクティブイオンを出したいとさ . 1已 


♦お手入れのしかた . 16 

■タンク . 16 

•本体■ふた . 16 

•吸気フィルター . 17 

•別売品 . 17 

■お手入れランプび点な したとさ . 18 

-加湿フィルター . 19 

• 水あかび取れにくいとき . 19 

•長期間使用しないとき . 20 

♦ Q&A (よくあるご質問） . 20 

♦故障かな？ . 21 

•異常報知について 

♦保証とアフターヴービス . 22 

♦仕様 . 裏表紙 

♦暖房と加湿の目安 . 裏表紙 


ご使用前に 


使いかた 


お手入れ 


保証 
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安全上のごま意 C 必ずお守り < ださい） 


お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のよラ 
に説明しています。 


■表示内容を無視して、誤った使いかたをしたとさに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明して 
います。 


A 警告 

A 注意 


この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性び想定される」内容です。 


この表示の欄は、 r 傷書を負ラ可能性または物的損害のみび発生する可能性び想定される」 
内容です。 


■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。 


〇⑩®® (§ 

1この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。 


この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。 


A 警告 




分解したり、修理•改造を 


定格 1 日 A •交流 100 V の 

しない 


コンセントを単独で使う 



他の機器と併用する 

Ai 1 発火•感電 • 斜ブどの 


mm と、発熱による乂災 

廳になります。 


の願になります。 

分解禁止 


♦延長コードち定格1已 A じ(上の 

[ ♦修理は販売店へご相談ください 。 J 


[ ちのを単独でお使いください 。 J 


乳幼巧や自分で温度 
調節のでをない方には 
特に注意する 



やけどや低温 
やけどをおこす 
おそれびあります。 


スプレー定などを本体の 
近くに置かない 


0 熱で スプレー 宙 
の圧力び上びり、 
爆発の原因にな 
ります。 


温風吹出□やすを間に 
ピンや針金、金属物など 
の異物を入れない 

Q 内部に触れ、感電や 
けび、やけどの原因 
になります。 


電源プラグは根元まで 
確実に差し込む 

〇 差し込みび不完全 
ですと、感電や発 
熱による火災の原 
因になります。 

参傷んだプラグ.ゆるんだコンセ 
ントは使わないでください。 


めれた手で電源プラグの巧 
を差しはしない 


めれ手禁止 


感電の原因 I し 
なります。 


電源コード-電源プラグを破損するよラなことはしない 

/傷つけたり、加工したり、高温部に近づけたり、無理に曲げたり、 
^3じったり、引っ張ったり、重いちのを載せたり、束ねたりしない y 

Q 傷んだまま使用すると、感電•ショート-火災の原因に 
なります。 

♦コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。 
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A 警告 


長時間同じ部位を暖めない 


0 


比較的ほい温度でち長時間皮膚の同じ場所を暖め 
ているとほ温やけどのおそれびあります。 


電源プラグのほこりなどは 
定期的にとる 


〇 


プラグにほこりびたまると、 
湿気などで絶縁不良となり、 
火災の原因になります。 


♦電源プラグを巧さ、乾いた巧でふいてください。 
♦長期間使わないとさはプラグを巧いて 
ください。 


A ま意 


カーテンなど燃えやすい 
ものの近くでは使わない 


0 


乂災の原因に 
なります。 


使用中や使用直後は、 

温風吹出□など熱い部分 
に触れない 


接触禁止 


やけどや低温やけど 
の原因になります。 


♦移動やお手入れの場合は、本体 
びをめてか日行ってください。 


本体に巧類やふとんを 
掛けて使わない 


0 


過熱して、乂災の 
原因になります。 


お手入れの際は、必ず 
電源プラグを巧く 


電源プラグ 
を巧く 


不意に作動して、 
やけどをしたり、 
感電の原因になり 
ます。 


〇 


掃除せずにお使いになると、巧れや水あかにより、 
かびや雑菌び繁殖し悪臭の原因になります。 

まれに体質によっては、過敏に反応し、健康によく 
ないことびあります。 


♦この場合は医師に相談してください。 


タンクの水は毎日新しい水道水と入れかえ、本体内部 
は常に清潔を保つよう定期的に掃除する 


温室-ミ谷室など高温- 
を湿* 水のかかる場所 
では使わない 


水場使用禁止 


漏電して、感電 • 
火災の原因になり 
ます。 


乾燥など他の用途には 
使わない 


0 


過熱して、火災の 
原因になります。 


運転中、電源プラグを巧 
いて「切」にしない 


0 


本体の変あや故障 
の原因になります。 


ご使用前に 
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安全上のごま意 

C 必ずお守り < ださい） 


A 注意 


電源プラグを巧くときは、電源コード 
を持たず、電源プラグを持って抜く 

犬や猫などのぺットの暖房用には 
使わない 

ft ^ コードび、ショートや断線して火災- 
^^感電の原因になります。 

電源 プラグ 
を巧く 

r \) ペットび本体や電源コードを傷め、乂 
災の原因になるおそれびあります。 

V ソ 

本体を移動させるときはゆ 5 さない 


^1加湿トレーの水びこぼれる原因に 
、ツなります。 



^ - y 
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使用上のお願い 


スピーカーや電磁調理器など磁気のある 
ものに近づけない 


フ□ー トび誤作動し、給水を正しくお知らせでさな 
いことびあります。 


温風吹出□や吸気□、湿度センサーを 
ふさがない 

直射日光の当たるところに置かない 


L 本体の故障や変あ-変質-性能低下の原因になります。 


ま定した、平 5 なところに置く 

A 

吸気フィルターは 1 週間に 1 回程度 
お手入れする 

水びこぼれないよラにするためです。 

J 

巧れびひどくなると吸気フィルターランプび点灯し、 
運転び停止します。 



タンクには必ず水道水（飲用）を入れる 

使えない水 

•4 crciu 上の水、化学薬品、ミちれた水、芳香剤や洗剤を入れた水など 
(本体の変形や故障の原因になるおそれがあります） 

•ミき水器の水、アルカリイオン水、ミネラルウォーター、井戸水など 
(かびや雑菌び繁殖する原因になるおそれびあります） 

一般に水道水は塩素処理びされており、雑菌び繁殖しにくいためです。使用される水び井戸水（飲用）しかな 
いときは、トレー内のお手入れ回数を増やしてください。 


知っておいていただをたいこと 


•使用中、電源コードが熱くなりますが、故障ではありません。 
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各部の名刖 



給水タンク 

参給水タンクを抜くときは 
水びこぼれないよラに 
を意してください。 


キャップ 


水位確認窓 
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本体 



ミ豆風/メガアクティブイオン吹出 □ 
風向 ルーバー 


フィルター押さえ 
加湿フィルター 


フ □-卜 

参給水を検巧します。 


八ンドル 



取つを 

参加湿トレーの 
前面下側に 
あ0ます。 


加湿トレー 
•取り出すとさ 

• みたを開け、給水タンクを取り出してください。 
•加湿トレーを取り出してください。 

(給水タンクは加湿トレーを取り付けたあとに 
セツトしてください） 

•セツトするとさ 

•加湿トレーは、しっかり本体に入れてください。 

(確実に入っていないと給水ランプび点滅します) 
•給水タンクをセツトし、ふたを閉めてください。 


吸気フイルターカバー/吸気フィルター 


(吸気口） 


湿度センサー 


•巧れびたまると吸気フイルターランプび 
点なします。ページ 


電源コード 


電源プラグ 


(時間) 



メガアクティフ 
イオン 

IJ た 

(3 秒; 

ツト 

•甲し） 

切タイマ— 

入タイマ- 


みおまかせみ強 
心連続心弱 

加湿 温風 


み給水 

Vd 吸気フイルター 


rf 電源 


メガアクティブイオン 
スイッチ 


切タイ マー 
スイッチ 


加湿スイッチ 


電源ランプ 


IJ セツトスイツチ 
(防18ぺージ） 


入タイ マー 
スイッチ 


温風スイッチ 


電源スイッチ 


メガアクティフイオン 
ランプ 

メガアクティブイオン 
サインランプ 切タイ7-ランプ 


連続ランプ 弱ランプ 吸気フイルターランプ 


お手入れランプ 
(岐18ページ) 


入タイマーランプ 


おまかせ 

ランプ 


強ランプ 


給水ランプ 

( C 這=11ページ) 


-8 7 6 

1 □ □ □ 


ご使用前に 
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準備 


タンクに給水する 



ふたを開ける 




交換ラベルに加湿フィルターの使用開始曰 
を記入ずる 

•加湿フィルターの交換時期 

-加湿フィルター交換の目安は]シーズン(約己か月)です。 

-水質により加湿フィルターの寿命は異なります。 



交換ラベル 


フィルター交換ラベル 

加湿フィルタ-は、2週間口跡呈度 
清掃してください。 

交換坦如湿フィルター 
部品品畜 FEF 1 950042 

(使巧間始曰 を 月 曰） 
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タンクに水を入れて、キャップをしっかりと締める 

1.みたをあけ、タンクを取り出す。 


2.タンクに水道水（飲用）を入れる。 

•7 ページの「タンクには必ず水道水（飲用）を入れる」をよくお読み 
ください。 

•キャップはまっすぐに、しっかりと閉めてください。 

傾けてしめると、水びもれることびあります。 



叫タンクを本体にセットして、ふたを閉める 


電源プラグを差し込む 
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タンクは 
上か日 
まっすぐ 
入れる 



給水ランプび点滅したとさは 


タンクの水びなくなると 

• 「ピッピッ」音び已回鳴り、給水ランプび点滅します。 
•加湿運転は自動的に停止します。（温風運転は継続します） 


給水ランプ(点滅） 


再運転ずるとさは 


タンクに水を給水ずる 
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を}甲ず 


•給水ランプび消なします。 


お知らせ 


• r 加湿連続」+ r 温風強」運転のとさは、約已時間連続運転できます。 

• r 加湿単独」運転のとさは約7時間連続運転びでさます。 

* 連続運転の時間は、トレイに水び入っている状態に満水のタンクをセットした場合です。 


本体の設置場所 


r 安全上のごを意」（11$=4〜6ぺージ）をお守りのラえ、壁や燃えやすいわの（可燃物）から下図の寸法を 
離してお使いください。 

ただし、左ち面のどちらか一ちは、壁や障害物で囲まれていない開放空間にしてください。 


後ち 

4. 已 cmii (上 


(左側面を開放空間にした例） 


消防法昼準適合 


上ち 4 .り cmL ソ上 



側ち 

4 .已 cmL ソ上 


前ち（温風吹出□から） 
日 (DcmL ソ上 


ご使用前に 
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使いかた 



2 


2 


電源プラグを差し込み 



D 電源 
切/入 


を押ず 


•電源ランプとミ豆風「弱」ランプび点'灯し、温風運転を始めます。 

(ふたたび押すと運転び「切」になり、ランプび消打） 


^お好みの運転を選ぶ 


お部屋を暖めたいとき 



温風 



を J 甲して • 温風ランプび点打します。 

お好みの運転を選ぶ • 押すたびに運転び切り換わります。 


すばや<ぁたためたいとさ•• 
ほどょ<ぁたためたぃとさ•• 
温風運転を止めたいとき** • 
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お部屋をしっとりさせたいとき 



ホ t 甲して • 加湿ランプび点なします。 

お好みの運転を選ぶ • 押すたびに運転び切り換ねります。 


〈自動〉 

ほどよく湿度を保ちたいとき 


〈連続> 

連続して加湿したいとき 


加湿運乾を止めたいとさ 


• • • 


• • • • 


• • • • 



• 「おまかせ」は快適湿度(約已已％)を保つため、湿度の変化に応じて、自動的に加湿したり、止まったりします。 
• 已已％は目安です。（湿度計の表示と差び出ることびあります） 

• 同じ室内でわ温度差や気流などのため、場所や高さによって湿度び違ラ場合びあります。 


お部屋を暖めなび！5しっとりさせたいとき 



を巧して 

お好みの運転を選ぶ 


お願い 


参吸気フィルターをはずした状態で使わないで<ださい。本体内にほこりを吸い込み、故障の原因になります。 
参タンクに水び入っている間は、長時間電源プラグを巧いたままにしないでください。 

•お手入れ時期を、正しくお知らせすることびでさません。（お手入れランプ点な） （ 113=] S ページ） 

-長期間水を入れて放置すると水質び悪くなります。（季節や室温によって水質劣化のスピードび異なります） 

-ご使用中は電源コードび熱くなることびありますび故障ではありません。 

-お手入れランプは、電源プラグを差した状態で約2週間経過すると点なします。 

•長期間ご使用にならないときは、節電のために電源プラグを抜いてください。（電源スイッチび「切」の状 
態でも約□.已 W の電力を消費しています） 

参凍結のおそれのあるとさは、タンクと加湿トレーの水を捨ててください。 

(お知らせ） 


• 電源プラグを抜かない場合は前の設定を覚えています。（電源プラグを抜くと初期に戻ります） 
•運転の切り換え時は「ピッ」音でお知らせします。 

参ボタンは、已秒じ(上押し続けると、自動的に運転び止まります。 

参タンク1杯分でミ宜風「強」、加湿「連続」運転で、約已時間*運転可能です。（室温 2 crc 、 湿度30 %) 
' X 室内の温度、湿度によって時間は変わります。 

参メガアクティブイオンランプ点な時（運転中）は、メガアクティブイオンび発生しています。 

参温風のみで運転するときは給水しなくても使用できます。 


使いかた 
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使いかた 


allerbuster 

□ 趨岛 

rmgii note ioen 

咖湿 フィルタ-) U ム 

□ お手入れ □ 1 (時勵 

□ 8 
□ 7 

口 6 (時勵 

曰 おまかせ 
曰 連続 

n 強 

□弱 

曰 給水 

□ 吸気フィルタ1 

メガアクティ フ 
イオン 

總甲ジし^ 切タィマ- 

入タイマ- 

加湿 

温風 

D 電源 
切/入 


[ 加湿運おをタイマー予約する 


とさはタンクを;’商水にして 


おいて<ださい 

驚;!妾 

(防 10 ページ） 

位置まて 




タイマー予約 


〔切タイマーを予約したいとき) 


を巧し、切タイマーを押ず 

V__ ) 

• 押すたびに切タイマー時間び切り換わります。 

参時間の経過とともにタイマーランプび切り換わり、 
残り時間の目安を表示します。 

• 予約した時間後に重転を停止します。 


0電源 
切/入 


切タイマーランプ 


(時間後切） 

(点む） □ 1 —► □ 2 
L 取消 J 
(消な） 


〔入タイマーを予約したいとき) 


を巧し、入タイ7-を巧ず 

^_^ 

参押すたびに入タイマー時間び切り換わります。 

参入タイマー予約すると、約 3 □秒間送風運転をしてから停止 
します。 

参時間の経過ととちにタイマーランプび切り換わり、残り時間 
の目安を表示します。 

参予約した時間後に運転を開始します。 ...... : 


D 電源 
切/入 


入タイマーランプ 


(時間後入) 


(点な）〇 6- ►a /-►□ 8 

^—取消 ^——I 
(消打） 


参入タイマーで運転を開始してから 2 時間後、自動的(し運転 

切タイマーランプ 

(時間後の） 

を停止します。（切り忘れ防止） 

• 運転中は切タイマーランプび点なします。 

• 運転中は切タイマー似外のボタンを押すと、切タイマーび 

□ 1 □ 2 (点打） 

取り消されます。（切タイマーランプ消打） 
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タイマーは、 r 切タイマー」と r 入タイマー」を同時に使えます。 


〇 切タイマー予約で 

おやずみ後など、 

自動的に運転を止めまず。 



@ 入タイマー予約で 

お目覚め前などに、 
自動的に運転を始めまず。 



メガアクティブイオン 


D 電源 
切/入 


を押し、 


がアクティブ 
イオン 


を押ず 


• メガアクティブイオンランプ、メガアクティブイオンサイン 
び点打し、吹出□からメガアクティブイオンび発生します。 
参おまかせ運転中に、自動的に温風を停止しているとさや、 

入タイマー予約のとさはメガアクティブイオンサインは点 
打しません。（メガアクティブイオンはでません） 

♦再び押すとメガアクティブイオンは出なくなります。 

(メガアクティブイオンランプ消打） 


^0®^ び点’なしているときだけメガアク 
剛§9窗 Dcuni ティブイオンび出ています。 


メガアクティブイオン 
ランプ(点む） 

-メガアクティブイオン 
サイン(点打） 


ita 


メガアクティブ 
イオン 


厂お知らせ） 

• 電極間に発生させたを量のイオンを空気中に放出しています。これびメガアクティブイオンでウィルス 
やカビ菌、浮遊菌の活動を抑制します。 


使いかた 
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お手入れのしかた 

お手入れはこまめに！！ • 常に清潔に保ち、性能低下を防止するため 


タンク/毎曰 


水で洗ラ 

参給水□び大さいので、手を入れて洗ラ事びでさます。 

参水あかが取れにくいとさは、タンクに加湿機用洗剤を溶かしため 
るま湯を入れすすいで<ださい。 

(1^ 加湿機用洗剤（別売品） ] 7ページ） 



本体•ふた/1週間に1回程度 


よく絞ったふきんでふき取る 

•電源プラグを抜いて本体び;令めてから（停止後約]已分）行ってください。 

参めるま湯か薄めた台所用洗剤沖性）を浸した柔らかい布をかたく絞って汚れをふき取り、その後、水気 
や洗剤を十分ふさ取ってください。 

•ち図のよラなわのなどは使わないでください。（変形、変色の原因になります） 

参化学ぞラさんを使ラとさは、そのを意書に従ってください。 



16 


吸気フィルター/1週間に1回程度 


掃除機の吸い口でちれを吸い取る 


づつまみを持って 

I 吸気 フイルターカバーを 
はずす 

吸気フィルター 
カバー 


r\ 吸気フィルターをはずし、 

乙 掃除機の吸 I 


ん、□でちれを 


吸い取る 




吸気フィルターを元に戻して 

、）吸気 フィルターカバーを 
取り付ける 

穴にか所） 


吸気フイ ルター 


つまみ 


吸気フィルター 


吸気フィルターは、 
水洗いをしないで 
ください。 

(吸気フイルターの 
効果び低下します 
岐2ぺージ） 


X 



つめ （4 か所） 
に差し込む 


つめにか所）を巧にか前に 
差し込んで、押す 



背面 



•交換用加湿フイルター 

品ま FEF ]9 已0042 
希望ル売価格1.05□円 
(税抜1.000円） 



•吸気フイルター 

部品品番 DS 661 B - X 46 B 0 
希望小売価格1,470円 
(税抜1,400円） 



•クエン酸 
(10 gx 5 パック） 

部品品ま FKA 2000005 
希望小売価格210円 

(税抜200円） 厅 

(薬局-薬店でち市販 - 

のクエン酸をお巧め 
になれます） 


♦加湿機用洗剤 

(400 mL ) 

部品品ま FE - Z 40 HV 
希望小売価格日30円 
(税巧日00円 ） n 

A 


参価樹ホ2006年8月1日現在の希望ル売価格です。価格は変更される場合びあります。あ日かじめご了承ください。 


別売品は、お買い上げの販売店でお買い巧めいただけます。 

松下グループのショッピングサイト「パナセンス」でもお買いホめいただけます。 
Patia 〉け化 http://www.sense.pan 己 sonic.co.jp/ 


サービスパーツ 


月 y 冗ロロ 


お手入れ 



羅 
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お手入れのしかた 


お手入れランプび点なしたとき/2週間に1回程度 


参電源プラグを差し込んで 
いる時間び約2週間たつ 
と、お手入れランプび点 
打して、加湿フィルター、 
加湿トレー、フイルター巧 
さえのお手入れ時期をお 
知らせします。 


お手入れランプ(点な) 
咖湿フィルタ-) 


°お手入れ 

、 



ふた 




本体 



加湿トレー 

ふたを開け、給 
水タンクを取り 
出してから取り 
出します。 



1 必ず電源プラグを巧いて、本体を 

をまず(運転停止後、約1已分） 

•お手入れランプ点な中は、運転は自動的に 
r 切」になります。 

(どのスイッチを押してち運転でさません） 


2 


風たを開け、給水タンクを取り出してから、 

加湿トレーを抜く 


3 加湿トレーか!5フィルター巧さえ、 
加湿フィルターをはずし、 

加湿トレーに残った水を排水ずる 

• フ□-卜側か！5排水してください。 



4 加湿トレーとフィルター押さえ、 
加湿フィルターのお手入れをずる 

{ 豚]日ページ） 


5 加湿トレーに加湿フイルターと 
フィルター押さえを取り付ける 


6 本体に加湿トレー、タンクの順に 
取り付け、ふたをずる 

•左図のよラに取り付けてください。 


7 電源プラグを差し这んで 

リセットボタンを3お)押しずる 

• お手入れランプび消な。 


加湿トレーとフィルター巧さえは、 
水洗いをして巧れを落とず 

• 細部は綿棒や歯ブラシなどで巧れを落とします。 
• 加湿トレー外側の水気はみさ取ってください。 



♦フ□ー トびはずれたとさは、 
「うえ」表示を上にして、 

フ□ー トをつめの下に入れ 
てから、両側のピンを穴に 
はめてください。 



r 水あかび取れにくいとさは J 

♦加湿機用洗剤またはクエン酸を溶かしためるま湯 
に柔らかい布を浸して、汚れをみき取ってください。 
枕□湿機用洗剤-クエン酸の使いかたち記） 


加湿フィルターは、 

つけ置き巧い後、ずずざミ先いをずる 

♦加湿機用洗剤を溶かした水またはめるま湯に加湿フィ 
ルターを入れてつけ置さ洗い（約30分）したあと、す 
すざ洗いをしてください。加湿酬洗剤の使いかた紋捕） 




• クエン酸を溶かしためるま湯につけ置さ洗い（約 
30分）したあと、すすざ洗いをしてください。 

(クエン酸の使いかた1®=ち記） 

加湿フィルターの交換時期 

• 加湿フィルター交換の目安は]シーズン(約巨か月)で 
すび、次のよラな場合は交換してください。 

お手入れしてもにおいびとれない、変色(黒、茶色） 
や巧れびひどい、白い固まりびとれない 
傷みや型くずれびひどい（使い始めてすぐに赤味を 
おびることびありまずび異常ではありません） 

•古い加湿フィルターは不燃物として廃棄してください 


加湿機用洗剤 


クエン酸の使いかた） 
访リ売品17ぺージ） 


水またはめるま湯(約40でむ下)に入れて 
よく;’容かしてください。 


加湿機用洗剤の使用量： 

水またはめるま湯 
(約40で L ツ下 )2 L あたり、 
加湿機用洗剤20 mU 




クエン酸の使用量： 

水またはめるま湯 へぐ*^—クノ西が 

(約40 ° CL ソ下 )3 L あたり、^ ノ丄ン 

クエン酸2パック (20 邑)、グ^を 
または大さじすりきり 
2杯。 

•濃度び高いと部品破損 
の原因になります。 

♦台所用洗剤（中性）でちお使いになれますび、 
においやミちれび落ちにくいことびあります。 

<つけ置きミ先いの場合〉 

1つけ置さ洗いする部品 
' を入れて、約3□分間、 

放置9■る 


P 新しい水で 


すすざ洗いをする 
• 水を入れ替えて、2〜3回 
繰り返します。 

• クエン酸は、成分び残ると、 
においの発生や故障の 
原因になります。 



お知 5 せ 


• クエン酸は、薬局-薬店でちお巧めになれます。 

• クエン酸は、食品添加物でを品衛生上は無書 
ですび、幼児の手の届かないところで保管し 
てください。 


お手入れ 
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お手入れのしかた 


長期間使用しないとき 


1タンクの水を捨て、お手入れをずる ( ] 己〜]目ページ) 

2本体内部水をよくふき取り、よく乾燥させる 

3ポリ袋などをかぶせて、湿気の少ないとこ 
ろに保管ずる 


お願い 


参かびの発生を防ぐため、とくに加湿フィルターは、 
十分に陰干し乾燥させてください。 



QSiA (よくあるご質問) 


政下の症状は故障ではありません。ちむしてご使用ください。 


Q 湯気(蒸気)びでません。 
本当に加湿してるの？ 


A この製品は、水を沸騰させない加熱気化式 
(も図参照)なので湯気禱気)は見えません。 


〈加熱気化式〉 

温風により、 

水び気化（加湿) 
すること 


加湿トレーの水を 
加湿フィルターで 
吸い上げて温風で 
蒸発させて加湿し 
ています。 





广 


Q 吹出□から出る風び 
つめたい！ 


A 気化するとさに、吸い込んだ空気の熱を奪ラ 
ためです。お部屋の広さによっては寒く感じ 
ることびあります。 
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故障かな？ 


タンクに水び入つているのに 
給水ランプび点滅する 


I 加湿トレーび確実に本体に入っていますか。 
I 本体び傾いていませんか。 

^安定した、平らなところに設置し直す。 


8 


7 


異常ま民巧]に二)し、て 〜製品び異常のとさは安全装置びはたらさ、吸気フィルターランプび点なします。 

必ず電源プラグを抜いてから、 L ソ下の項目をお調べください 


吸気フィルターランプび点な 
している 


(点な） 


口吸気フィルター 



入タイマーランプ 
「引び点滅している 


入タイマーランプ 
rej または 「7 j 
が点滅している 


>吸気フィルターをお手入れし、プラグを差し直す。 
■•吸気口、温風吹出口をふさびないようにする。 

>それでちランプが点なしている場合は、 
お買い上げの販売店に修理を巧頼してください。 


•■本体をおこし、プラグを差し直す。 

(本体び転倒すると点滅します） 

>それでちランプが点なしている場合は、 
お買い上げの販売店に点検を巧頼してください。 


17 

7 



下の項目に従ってお調べください。 

直らないとさには必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店に修 i 里をご依頼ください。 


こんなとさ 


湯気(蒸気)び出ない 


風の出び少なくなってきた 




ち J 

:っとお調べください/処置 

参考 

ぺージ 


^この製品は、温風で気化させる加湿方式なので湯気 
は見えません。 

V 

、 

20 

J 


•電源プラグびコンセントか日はずれていませんか。 

• お手入れランプび点灯していませんか。 
^加湿フィルターと加湿トレーをお手入れし、リセット 
ボタンを巧す。 

12 

18,19 

ノ 


♦吸気フィルターがほこりで目詰まりしていませんか。 

-►吸気フィルターをお手入れする。 

\ 

17 

J 


• 部屋び適用床面積より広すざませんか。 

•換気をしていませんか。 

•床や壁の材質、または換気状態によって異なります。 
(床びじゅラたんの場合は湿度び上びりにくいことび 
あります） 

V 

票 表紙 

J 


•加湿フィルターに水あかやごみび付着していませんか。 

-* •加湿フィルターをお手入れする。 

• 加湿トレーび巧れていたり、水びちくなっていませんか。 
^加湿トレーをお手入れする。 

^お手入れをしてちにおいびするとさは、加湿フィル 
ターを交換する。 

、 

19 

19 

19 


お手入れ 
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保証とア フターヴー ビス (よくお読みくださし、) 


修理-お取り扱い-お手入れ 

などのご巧談は… 

まず、お買い上げの販売店へ 

お申し付けください 


転居や贈答品などでお困りの場合は… 

• 修理は、サービス会社-販売会社の 

「修理ご相談窓口」へ！ 

♦使いかた-お買い物などのお問い合わせは、 

「お客様ご相談センター」へ！ 

■保証書（別添付） 

お買い上げ曰-販売店名などの記入を必ず確かめ、 
お買い上げの販売店からお受け取りください。 

よくお読みのあと、保をしてください。 

保証期間：お買い上げ曰か5本体1年間 

ただし、加湿フィルターは消耗品です\ 
ので保証期間内でわ保証の対象外とさ 
せていたださます 


■補修用性能部品の保有期間 

当祉ホ、この電気フアンヒーターの補修用性能部品を、 
製造巧ち切り後6年保有しています。 

を）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持する 
ために必要な部品です。 


修理を依頼されるとき 


2] ページの「故障かな？」をご確認のあと、直らな 
し、とさは、まず電源プラグを巧いて、お買い上げの販 
売店へご連絡ください。 

• 保註期間中は 

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店び修理 
をさせていたださますので、恐れ入りますび、製 
品に保証書を添えてご持参ください。 

• 保証期間を過ざているときは 

修理すれば使用でさる製品については、ご要望に 
より修理させていたださます。なの修理料金の仕 
組みをご参照のうえ、ご相談ください。 


修理料金は、技術料-部品代-出張料などで構成 
されています。 

は、診断-故障個所の修理および部品 
交換-調整-修理完了時の点検な 
どの作業にかかる費用です。 

I 部品代 I は、修理に使用した部品および補助材 
料代です。 

I 出張料 I は、お客様のご依頼により製品のある 
場所へ技術ちをが遣する場合の費 
用です。 


ご連絡いただきたい內容 

品名 

電気フアン ヒーター 

品番 

DS - FK 1 200 

お買い上げ曰 

年月日 

故障の状況 

でさるだけ具体的に 


ご相談窓□における個人情報のお取り扱い 

松下電器産業株式会社およびその関係会社は、お客 
様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修 
理、その確認などのために利用し、その記録を残す 
ことびあります。また、個人情報を適切に管理し、 
修理業務等を委託する場合や正当な理由びある場合 
を除さ、第=ちに提供しません。お問い合わせは、 
ご相談された窓口にご連絡ください。 


r よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをごま用ください。 

http :// panasonic . coJp / cs/japan 


修理に関するごホ目談 

1 使いかた*お買い物などのご相談 

ナショナルパナソニック修理ご相談窓 □ 

ナショナルパナソニックお客様ご相談センター 

^ 0570 -087-087 

• 呼出音の前に NTT より通話料金の目安をお巧 S せします。 
•携帯電話- PHS 等か 5 は最畜りの修理ご相談窓□に直接お 
かけ < ださい。 

• 最寄りの修理ご相談窓□は、なページをご覧ください。 

36 已日/受付 9 時〜 20 時 

電話斯ル 【の】 0120-878-365 

■携帯電話. PHS でのご利用は…06-6907-1187 

FAX 斯ル 【の】 01 20-878-236 

Help desk for foreign residents in Japan 

Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 

Open: 9:00 -17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) 
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《電話番号をよくお確かめの上、おかけください。 


修理 




sa. 0570 -087-087 


•呼出音の前に NTT より通話料金の目安をお知らせします。 

•携帯電話- PHS 等か 5 は最寄りの修理ご相談窓□に直接おかけください。 


ネし幌 札幌市厚別区厚別南 

帯広 帯広巿西2□条化 2 T 目 

2 T 目 17-7 

23-3 

巧 (011)894-1 251 

巧 (0155)33-8477 

旭川 旭" I 市2条通1曰 T 目 

画 函館市西ち便5日9番地241 

1166 

(函館流通卸センター巧） 

巧 (01 66に 2-3011 

巧 (0138)48-6631 


ま化地 


青森 青森市大字装田字豊田 
364 

巧 (017)775-0326 

が;田 秋田巿東通り 2 T 目 1-7 

巧 (018)831 -7833 

岩手 盛岡市励 I 忆 T 目 1-43 

巧 (019)645-61 30 


首都 


栃木 宇都宮市上戸祭 3 T 目 
3-19 

巧 (028)689-2555 

君も馬 前橋巿お田町32已 -1 

巧 (027 に 54-2075 

茨城つくば市筑穂 3 T 目 
15-3 

巧 (029)864-8756 

埼玉 欄肺赤お2了目 4-2 

巧 (048)728-8960 

千雲干葉巿中央区末広5了目 

Q.R 

巧 (043 に 08-6034 


宮城仙台市宮巧野区扇町 
7-4-18 

巧 (022)387-1 117 

山形 山あ巿平清水 1 T 目 
1-7 已 

_ 巧 (023)641-81 00 

福島 郡山巿亀田 1 T 目已 1-1 已 

巧 (024)991 -9308 


東京東京都世田谷区宜巧 
吕 T 目2日-17 

巧 (03)5477-9780 

山梨 甲府市宝 1 T 目 4- 13 

巧 (055 に 22-51 71 

巧奈川横;兵市港南区曰野已 T 目 
3-16 

巧 (045)847-9720 

新漏 新潟市東巧 1 T 目 8- 14 

巧 (025)286-01 71 


石り I 金ミ尺市横川 3 T 目 20 

巧 (076 に 80-6608 

富山富山市根塚 KPT 目 1-4 

_ 狂 (076)424-2549 

福井 福井市問屋町 2 T 目14 

巧 (0776)25-5001 

長野お本巿寿化7了目 3-1 1 

巧 (0263)86-9209 

静岡 静岡巿監ミ可区ちま 2 了目 
3-2 吕 

巧 (054 に 87-9000 


愛巧]名ち屋市瑞穂区塩入町 
8-10 

巧 (052)819-0225 

岐阜 岐阜市中 II 4 T 目42 

__ 巧 (058)278-6720 

局山 高山巿花岡町3了目8吕 

巧 (0577)33-061 3 

云重 ま市义居野村町字山巧 
421 

巧 (059 に 55-1 380 


滋賀栗ま市霊仙寺1 T 目1 -48 

巧 (077)582-5021 

京到？京都市伏見区巧田中り I 原町 
71-4 

巧 (075)672-96(36 

大阪大阪巿化区本庄西 ITS 
1-7 

巧 (06)6359-6225 


奈良大和郡山巿筒井町 
800番±也 

巧 (0743)59-2770 

和歌山 和歌山市中島4日 9-1 

巧 (073)475-2984 

巧庫神戸市中央区琴ノ緒の 
3 T 目2-巨 

巧 (07 の 272-6645 


鳥取鳥取市安長29已 -1 

巧 (0857)26-9695 

米モ米子市米原 4 T 目 2-33 

巧 (0859)34-21 29 

ホ公ミ I お江市平成巧182番地14 

巧 (0852 に 3-1 128 

出雲 出雲巿ミ度橋町41已 

巧 (0853 に 1-31 33 

巧田ミち田市下府巧 327-93 

巧 (0855)22-6629 

_ 

香り I 高お市菊]使の1已 2-2 

巧 (087)868-6388 

徳島 徳島巿ミ中巧 2 T 目3己 

巧 (088)624-0253 


岡山 岡山市田中 138-1 10 

巧 (086 に42-62：36 

広島 に島市西区南観音 8 了目 
13-20 

巧 (082 に 95-5011 

山 □ 山□県吉敷郡ル郡巧 
下郷 220-1 

巧 (083)973-2720 


高知 高知市仲田の 2-1 曰 

巧 (088)834-31 42 

愛媛愛媛県伊予郡抵部巧八倉 
7己-1 

巧 (089)905-7544 


福岡 青日市春日公園 3 T 目48 

巧 (092)593-9( X 36 

佐賀佐賀巿韶島町大字 
八戸字上深に3044 

巧 (0952 に 6-91 51 

長崎 長崎市ま町 1949-1 

巧 (095)830-1 658 

大分 大分市巧原 4 T 目 8-3 已 

巧 (097)556-381 5 

宮崎宮崎市本郷化ち字草葉 
吕09呂 -2 

巧 (0985)63-1 213 


貢胃本熊本巿健軍本町1吕 -3 

巧 (096):367-6067 

天草 本;度市港町 18-1 1 

巧 (0969)22-31 25 

商巧島 鹿ぉ島巿与巧郎 ITS 

に，3つ 

巧 (099 に 50-5657 

大島 名瀬巿長ミ別 T 10-1 

巧 (0997)53-51 01 


沖縄地 


沖縄巧添巿巧間 4 T 目 23-1 1 


巧 (098)877-1 207 


1 


所在地、電話番号び変更になることびありまずので、あ5かじめご了承ください。 


0506 
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